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						1. INTRODUCCIÓN

					

				

				La navegación, como actividad humana, se remonta a los tiempos precristianos, impulsada por la necesidad de aquellas primeras civilizaciones de intercambiar bienes, de explorar y colonizar a otros pueblos, de alimentarse o de migrar. De la navegación astronómica y a remo, en aguas interiores, el hombre pasó a la navegación a vela y a inventar los primeros instrumentos de navegación para así aventurarse a los océanos. Con el transcurso de los siglos, se fueron perfeccionando los sistemas de medición y de navegación, las construcciones navales y la formación de los navegantes; surgieron conceptos tales como la seguridad de la navegación y se crearon organizaciones ad hoc para ordenar y regular todas las actividades que el hombre realiza gracias a la navegación, cualquiera sea su medio.

				En primer lugar, la actividad naval comprende las más diversas áreas de trabajo y, en consecuencia, de campos temáticos: la construcción de embarcaciones y puertos; el gobierno del buque y las maniobras de navegación; la seguridad de la navegación; las instalaciones portuarias; el equipamiento y los instrumentos navales; la reglamentación específica, nacional e internacional; la titulación de profesionales; el estudio de los ámbitos de navegación y de las condiciones meteorológicas.

				En segundo lugar, se relaciona directamente con otras actividades profesionales, como el transporte y el comercio de mercancías, la náutica, la pesca, la industria petrolera, la meteorología, la oceanografía y la hidrografía, el turismo y el deporte, el derecho y el seguro marítimos o la defensa, por mencionar algunas.

				Tal complejidad temática y disciplinaria, sumada al advenimiento de la tecnología, ha dado como resultado la constante aparición de nuevos conceptos y de una terminología tan variada como profusa. La práctica de la navegación involucra a un nutrido grupo de actores, caracterizados por la diversidad de su procedencia: navegantes profesionales y aficionados; técnicos en diversas ramas de la tecnología (electricistas, mecánicos, carpinteros, etc.); profesionales y trabajadores (desde abogados e ingenieros hasta pescadores y estibadores); comerciantes y pasajeros. Sin embargo, existe un rasgo común a todos ellos: la necesidad de comunicarse.




					
						2. OBJETIVOS DEL PROYECTO Y USUARIOS DEL PRODUCTO FINAL

					

				

				Desde el punto de vista terminológico, el GLOSARIO TRILINGÜE DEL ÁMBITO DE LA NAVEGACIÓN: EMBARCACIONES constituye un trabajo descriptivo, ya que en él se recopiló terminología utilizada por especialistas y autoridades del ámbito de la navegación en sus comunicaciones profesionales; sistemático, porque abarca un campo temático; y trilingüe (español) con equivalencias de los términos en inglés y en francés.

				Los trabajos terminográficos existentes sobre navegación y campos afines son escasos y, por lo general, asistemáticos. El material disponible suele consistir en compilaciones de vocablos especializados (glosarios, léxicos o vocabularios) que carecen de rigurosidad terminológica, la mayor parte de las veces elaborados por los mismos profesionales del ámbito. En la internet, abundan los mal llamados «glosarios» y «diccionarios marítimos y náuticos», a menudo de dudosa autoridad y que no fueron preparados siguiendo una metodología terminográfica.

				Por lo tanto, este GLOSARIO ha sido concebido como una fuente de consulta terminológica para un amplio conjunto de profesionales. En primer término, está dirigido al colectivo profesional dentro del cual me desempeño, la traducción técnico-científica y pública, y a intérpretes y estudiantes; y, en segundo término, a mediadores lingüísticos y profesionales que intervengan en la redacción/consulta de documentos técnicos del ámbito de la navegación.

				Es conveniente destacar, por último, que la terminología de este ámbito es vastísima y cubre una gran cantidad de subáreas temáticas. Debido a limitaciones de diversa índole, este trabajo solo incluye términos 
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				relacionados con las embarcaciones, desde conceptos generales del ámbito hasta las principales partes y componentes del casco de una embarcación. No obstante, fue concebido y preparado para admitir futuras ampliaciones, no solo de los aspectos ya desarrollados, sino de otras subáreas temáticas.




					
						3. ESTRUCTURA CONCEPTUAL

					

				

				En primer lugar, se identificó el área temática de interés y sus posibles subcampos temáticos, que orientaron en la búsqueda, identificación y selección de los distintos corpus utilizados en el trabajo. Para ello, se tomó como base la obra editada por la Prefectura Naval Argentina, Manual de conocimientos marineros, y el mapa se estructuró a partir de la información obtenida de él. No obstante, fue preciso realizar una investigación limitada a una subárea temática en virtud de las restricciones impuestas por la consigna del trabajo.

				En función de las áreas temáticas ofrecidas por la herramienta utilizada para elaborar el glosario, se decidió encuadrar el trabajo dentro de «Tecnología». A su vez, se identificó una subárea temática: «Tecnología Naval». En ella, se incluyeron ―de manera no taxativa― conceptos generales del ámbito de la navegación; la nomenclatura de las embarcaciones; tipos de embarcaciones y buques; su estructura y partes. El tipo de sistema conceptual elaborado permitirá ampliar el glosario no solo para abarcar otras subáreas, sino también, las ya investigadas.

				
CONCEPTOS GENERALES:


				Actores de la NAVEGACIÓN.

				Propiedades de una EMBARCACIÓN.

				Tipos de NAVEGACIÓN:


				Según el medio acuático.

				Según los medios empleados.


				Aspectos reglamentarios.


				NOMENCLATURA:


				Dimensiones:


				Capacidad de carga.

				Medidas.

				Líneas y planos.

				TIPOS DE EMBARCACIONES:


				Según su tamaño.

				Según su finalidad.


				ESTRUCTURA Y PARTES:


				Secciones de una embarcación.

				Cuerpo de una embarcación.

				Componentes y accesorios.
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						4. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS CONSULTADAS

					

				

				A los efectos de realizar este trabajo, se consultaron dos tipos de fuentes: un primer grupo, como soporte teórico para realizar la investigación, la extracción de unidades terminológicas y las fichas de vaciado; un segundo grupo, para extraer el corpus de vaciado del glosario y sus anexos. Se utilizaron diversas fuentes bibliográficas, tanto impresas como electrónicas. Dada la gran cantidad de fuentes consultadas, se les asignaron códigos alfanuméricos (corpus de vaciado) y alfabéticos (definiciones, contextos, remisiones y equivalentes) para facilitar su referenciación en el gestor de datos terminológicos utilizado (Terminus).

				Fuentes del corpus de vaciado

				Para conformar el corpus de vaciado, se tomaron las fuentes documentales que se listan a continuación. En la tabla 1 que sigue, se indican los datos bibliográficos de las obras consultadas, incluyendo el enlace en caso de fuentes extraídas de la internet, y los términos (en orden alfabético) extraídos de cada una de ellas. Además, se añade un código alfanumérico para facilitar su referenciación en la base de datos terminológicos utilizada (Terminus).



				Tabla 1. - Fuentes bibliográficas del corpus de vaciado

				
					CÓD.

				

				
					FUENTE

				

				
					1. MCM

				

				
					Real, D. J. (2002). Manual de conocimientos marineros. Buenos Aires: Ed. Guardacostas.

				

				
					TÉRMINOS

				

				
					agente marítimo

				

				
					buque logístico

				

				
					desplazamiento en lastre

				

				
					obra muerta

				

				
					aleta

				

				
					buque mercante

				

				
					desplazamiento en rosca

				

				
					obra viva

				

				
					amura

				

				
					buque militar

				

				
					draga

				

				
					pala de la hélice

				

				
					amurada

				

				
					buque mineralero

				

				
					embarcación

				

				
					pala del timón

				

				
					ancla

				

				
					buque para fines especiales

				

				
					embarcación de recreo

				

				
					plan

				

				
					armador

				

				
					buque pesquero

				

				
					escobén

				

				
					plano de crujía

				

				
					arqueo

				

				
					buque petrolero

				

				
					escotilla

				

				
					popa

				

				
					arqueo bruto

				

				
					buque policial

				

				
					eslora

				

				
					portalón

				

				
					arqueo neto

				

				
					buque portaviones

				

				
					eslora de flotación

				

				
					porte

				

				
					artefacto naval

				

				
					buque portacontenedores

				

				
					eslora entre perpendiculares

				

				
					porte bruto

				

				
					asiento

				

				
					buque quimiquero

				

				
					eslora máxima

				

				
					portillo

				

				
					asiento apopante

				

				
					buque tanque

				

				
					estabilidad

				

				
					proa

				

				
					asiento aproante

				

				
					cabrestante

				

				
					estribor

				

				
					puente de navegación

				

				
					aviso

				

				
					calado

				

				
					flotabilidad

				

				
					puntal

				

				
					babor

				

				
					casco

				

				
					fogonadura

				

				
					puntal de trazado

				

				
					banda

				

				
					castillo de proa

				

				
					fondo

				

				
					quilla

				

				
					bandera de conveniencia

				

				
					chimenea

				

				
					forro

				

				
					remolcador

				

				
			

		






Tabla 1. Fuentes bibliográficas del corpus de vaciado


    Código: 1. MCM

    Fuente: Real, D. J. (2002). Manual de conocimientos marineros. Buenos Aires: Ed. Guardacostas.

    Términos extraídos:

    
        	agente marítimo

        	aleta

        	amura

        	amurada

        	ancla

        	armador

        	arqueo

        	arqueo bruto

        	arqueo neto

        	artefacto naval

        	asiento

        	asiento apopante

        	asiento aproante

        	aviso

        	babor

        	banda

        	bandera de conveniencia

        	buque logístico

        	buque mercante

        	buque militar

        	buque mineralero

        	buque para fines especiales

        	buque pesquero

        	buque petrolero

        	buque policial

        	buque portaviones

        	buque portacontenedores

        	buque quimiquero

        	buque tanque

        	cabrestante

        	calado

        	casco

        	castillo de proa

        	chimenea

        	desplazamiento en lastre

        	desplazamiento en rosca

        	draga

        	embarcación

        	embarcación de recreo

        	escobén

        	escotilla

        	eslora

        	eslora de flotación

        	eslora entre perpendiculares

        	eslora máxima

        	estabilidad

        	estribor

        	flotabilidad

        	fogonadura

        	fondo

        	forro

        	obra muerta

        	obra viva

        	pala de la hélice

        	pala del timón

        	plan

        	plano de crujía

        	popa

        	portalón

        	porte

        	porte bruto

        	portillo

        	proa

        	puente de navegación

        	puntal

        	puntal de trazado

        	quilla

        	remolcador
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					CÓD.

				

				
					TÉRMINOS

				

				
					1. MCM

				

				
					bao

				

				
					codaste

				

				
					fragata

				

				
					reserva de flotabilidad

				

				
					barandilla

				

				
					cofferdam

				

				
					francobordo

				

				
					roda

				

				
					bita

				

				
					compañía naviera

				

				
					hélice

				

				
					sentina

				

				
					bodega

				

				
					compartimiento

				

				
					hélice de proa

				

				
					submarino

				

				
					borda

				

				
					corbeta

				

				
					imbornal

				

				
					superestructura

				

				
					bovedilla

				

				
					cornamusa

				

				
					línea de crujía

				

				
					superpetrolero

				

				
					buque

				

				
					costado

				

				
					línea de flotación

				

				
					timón

				

				
					buque de balizamiento

				

				
					crujía

				

				
					lumbrera

				

				
					traca

				

				
					buque de carga específica

				

				
					cuaderna

				

				
					mamparo

				

				
					trancanil

				

				
					buque de pasaje

				

				
					cubierta

				

				
					manga

				

				
					través

				

				
					buque faro

				

				
					cubierta inferior

				

				
					marca de francobordo

				

				
					túnel de la hélice

				

				
					buque factoría

				

				
					cubierta principal

				

				
					mástil

				

				
					unidad auxiliar

				

				
					buque frigorífico

				

				
					cubierta superior

				

				
					navegabilidad

				

				
					unidad de combate

				

				
					buque gasero

				

				
					cuarto de derrota

				

				
					navegación

				

				
					vía navegable

				

				
					buque granelero

				

				
					desplazamiento

				

				
					navegación astronómica

				

				
					buque guardacostas

				

				
					desplazamiento en carga

				

				
					2. RNN

				

				
					Prefectura Naval Argentina. (2005). Recopilación normativa sobre la navegación (2.ª ed.). Warner, F. y L. Rodríguez Burlada (comps.). Buenos Aires: Ed. Guardacostas.

				

				
					certificado de matrícula

				

				
					3. PFC_UPM

				

				
					Jordán Jordán, V. (2008). Remolcador de salvamento contra incendios y antipolución. (Proyecto fin de carrera N.º 1669). Universidad Politécnica de Madrid. Recuperado de http://oa.upm.es/1185/1/PFC_VERONICA_JORDAN_JORDAN.pdf

				

				
					estanqueidad

				

				
					maniobrabilidad

				

				
					4. ISN

				

				
					Instituto Superior de Navegación. Recuperado de http://www.isndf.com.ar/navegacion-por-estima/

				

				
					navegación por estima

				

				
					5. IALA

				

				
					Dirección de Planificación y Desarrollo Portuario de Puertos del Estado (coord.). (2006). Manual de Ayudas a la Navegación de la AISM/IALA (5.ª ed.). Madrid. Recuperado de http://www.inocar.mil.ec/ESDEHI/docs/MANUAL_IALA.pdf

				

				
					radionavegación

				

				
					6. REFO- CAPEMM

				

				
					Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Personal navegante. Resolución 285/2003, Reglamento de Formación y Capacitación del Personal Embarcado de la Marina Mercante. Recuperado de http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/80000-84999/83918/texact.htm

				

				
					navegación costera

				

				
					navegación fluvial

				

				
					navegación lacustre

				

				
					navegación marítima

				

			

		

		
			
				
					7. LM_DNI

				

				
					Álvarez Forn, H. (2009). Léxico marinero. Diccionario náutico ilustrado (1.a ed.). Buenos Aires: Ed. Guardacostas.

				

				
					navegación oceánica

				

				
					remolcador de salvamento

				

				
					rueda de cabilla

				

				
					espejo de popa

				

				
					remolcador de empuje

				

				
					telégrafo de órdenes

				

				
					8. USAL

				

				
					Acha, R. (2011). «Elementos individualizadores del buque como objeto de derechos reales». Aequitas Virtual, 5/15. Publicación de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad del Salvador. Recuperado de http://p3.usal.edu.ar/index.php/aequitasvirtual/article/view/938/1114

				

				
					puerto de matrícula

				

			

		





Tabla 1. Fuentes bibliográficas del corpus de vaciado (Continuación)


    Código: 1. MCM (Continuación)

    Fuente: Real, D. J. (2002). Manual de conocimientos marineros. Buenos Aires: Ed. Guardacostas.

    Términos:

    
        	bao

        	barandilla

        	bita

        	bodega

        	borda

        	bovedilla

        	buque

        	buque de balizamiento

        	buque de carga específica

        	buque de pasaje

        	buque faro

        	buque factoría

        	buque frigorífico

        	buque gasero

        	buque granelero

        	buque guardacostas

        	codaste

        	cofferdam

        	compañía naviera

        	compartimiento

        	corbeta

        	cornamusa

        	costado

        	crujía

        	cuaderna

        	cubierta

        	cubierta inferior

        	cubierta principal

        	cubierta superior

        	cuarto de derrota

        	desplazamiento

        	desplazamiento en carga

        	fragata

        	francobordo

        	hélice

        	hélice de proa

        	imbornal

        	línea de crujía

        	línea de flotación

        	lumbrera

        	mamparo

        	manga

        	marca de francobordo

        	mástil

        	navegabilidad

        	navegación

        	navegación astronómica

        	reserva de flotabilidad

        	roda

        	sentina

        	submarino

        	superestructura

        	superpetrolero

        	timón

        	traca

        	trancanil

        	través

        	túnel de la hélice

        	unidad auxiliar

        	unidad de combate

        	vía navegable

    




    Código: 2. RNN

    Fuente: Prefectura Naval Argentina. (2005). Recopilación normativa sobre la navegación (2.ª ed.). Warner, F. y L. Rodríguez Burlada (comps.). Buenos Aires: Ed. Guardacostas.

    Términos:

    
        	certificado de matrícula

    




    Código: 3. PFC_UPM

    Fuente: Jordán Jordán, V. (2008). Remolcador de salvamento contra incendios y antipolución. (Proyecto fin de carrera N.º 1669). Universidad Politécnica de Madrid. Recuperado de http://oa.upm.es/1185/1/PFC_VERONICA_JORDAN_JORDAN.pdf

    Términos:

    
        	estanqueidad

        	maniobrabilidad

    




    Código: 4. ISN

    Fuente: Instituto Superior de Navegación. Recuperado de http://www.isndf.com.ar/navegacion-por-estima/

    Término:

    
        	navegación por estima

    




    Código: 5. IALA

    Fuente: Dirección de Planificación y Desarrollo Portuario de Puertos del Estado (coord.). (2006). Manual de Ayudas a la Navegación de la AISM/IALA (5.ª ed.). Madrid. Recuperado de http://www.inocar.mil.ec/ESDEHI/docs/MANUAL_IALA.pdf

    Término:

    
        	radionavegación

    




    Código: 6. REFO CAPEMM

    Fuente: Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Personal navegante. Resolución 285/2003, Reglamento de Formación y Capacitación del Personal Embarcado de la Marina Mercante. Recuperado de http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/80000-84999/83918/texact.htm

    Términos:

    
        	navegación costera

        	navegación fluvial

        	navegación lacustre

        	navegación marítima

    




    Código: 7. LM_DNI

    Fuente: Álvarez Forn, H. (2009). Léxico marinero. Diccionario náutico ilustrado (1.ª ed.). Buenos Aires: Ed. Guardacostas.

    Términos:

    
        	navegación oceánica

        	remolcador de salvamento

        	rueda de cabilla

        	espejo de popa

        	remolcador de empuje

        	telégrafo de órdenes

    




    Código: 8. USAL

    Fuente: Acha, R. (2011). «Elementos individualizadores del buque como objeto de derechos reales». Aequitas Virtual, 5/15. Publicación de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad del Salvador. Recuperado de http://p3.usal.ar/index.php/aequitasvirtual/article/view/938/1114

    Términos:

    
        	puerto de matrícula
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					12. PAAR

				

				
					«Patrulleras argentinas». (12 de agosto de 2011). [Mensaje de blog]. https://patrullerasargentinas.blogspot.com/2011/08/guardacostas-clase-stan-tender-2200-de.html

				

				
					lancha de practicaje

				

				
					13. EGIP

				

				
					Escalante, R. (marzo de 2014). Escuela de Graduados en Ingeniería Portuaria. Cátedra Ingeniería de Dragado. Tema 5: «Elección del equipo de dragado». Recuperado de http://www.graduadosportuaria.com.ar/IngDragado/DRA_Tema%20 5_Eleccion%20del%20equipo%20de%20dragado.pdf

				

				
					draga hidráulica

				

				
					draga mecánica

				

				
					14. TMP

				

				
					«PROYECTO de Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SCT4-2003, Terminología Marítima-Portuaria». (2014). Diario Oficial de la Federación. Recuperado de http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5297089&fecha=25/04/2013

				

				
					buque de carga combinada

				

				
					buque de carga general

				

				
					buque transbordador

				

				
					buque roll-on/roll-off

				

				
					15. MMA

				

				
					«Marina Mercante Argentina». (13 de julio de 2013). [Mensaje de blog]. http://maquinistasnavalesargentina.blogspot.com.ar/2013/07/buques-areneros-carga-y-descarga_13.html

				

				
					buque arenero

				

				
					16. CIAB

				

				
					InfoLeg. Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques. (1969). http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/217237/norma.htm

				

				
					certificado internacional de arqueo

				

				
					17. ITB

				

				
					ITB Canarias. Inspección Técnica de Embarcaciones de Recreo (29 de abril de 2017). Definición de embarcación de recreo y buque de recreo. Recuperado de https://www.itbcanarias.com/2017/04/29/definiciones-de-embarcacion-de-recreo-y-de-buque-de-recreo/

				

				
					buque de recreo

				

				
					18. IAM_MF

				

				
					Ministerio de Fomento. Dirección General de la Marina Mercante. Comisión Permanente de Investigación de Siniestros Marítimos. (22 de enero de 2008). Informe de Accidente Marítimo. Recuperado de https://www.transportes.gob.es/recursos_mfom/superfastgaliciaazanap22ene2008.pdf

				

				
					remolcador de servicios portuarios

				







    Tabla 1. Fuentes bibliográficas del corpus de vaciado (Continuación)


    
        Código: 9. IM

        Fuente: García Soutullo, R. (sin fecha). «Construcción naval. Nomenclatura». [Mensaje de blog]. Recuperado de https://ingenieromarino.com/construccion-navalnomenclatura/

        Términos:

        
            	manga de flotación

            	manga de trazado

            	manga fuera forros

            	manga máxima

        

    

    
        Código: 10. WIM

        Fuente: Webinfomil. Actualidad Seguridad y Defensa. (2012). «Nuevos buques de desembarco anfibio para la Armada Nacional». Recuperado de http://www.webinfomil.com/2013/03/nuevos-buques-de-desembarco-anfibio.html

        Términos:

        
            	buque de desembarco

        

    

    
        Código: 11. VDB

        Fuente: Oliveira, J. A. (28 de octubre de 2013). «Buques de investigación científica» [Mensaje de blog]. Recuperado de https://vadebarcos.net/category/buques-de-investigacion/

        Términos:

        
            	buque científico

            	buque hidrográfico

            	buque oceanográfico

            	buque polar

            	buque sísmico

            	buque rompehielos

        

        Fuente adicional (mismo autor): Oliveira, J. A. (28 de octubre de 2013). «Buques de investigación científica». [Mensaje de blog]. Recuperado de https://vadebarcos.net/category/buques-de-guerra/

        
            	crucero

        

    

    
        Código: 12. PAAR

        Fuente: «Patrulleras argentinas». (12 de agosto de 2011). [Mensaje de blog]. https://patrullerasargentinas.blogspot.com/2011/08/guardacostas-clase-stan-tender-2200-de.html

        Términos:

        
            	lancha de practicaje

        

    

    
        Código: 13. EGIP

        Fuente: Escalante, R. (marzo de 2014). Escuela de Graduados en Ingeniería Portuaria. Cátedra Ingeniería de Dragado. Tema 5: «Elección del equipo de dragado». Recuperado de http://www.graduadosportuaria.com.ar/IngDragado/DRA_Tema%205_Eleccion%20del%20equipo%20de%20dragado.pdf

        Términos:

        
            	draga hidráulica

            	draga mecánica

        

    

    
        Código: 14. TMP

        Fuente: «PROYECTO de Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SCT4-2003, Terminología Marítima-Portuaria». (2014). Diario Oficial de la Federación. Recuperado de http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5297089&fecha=25/04/2013

        Términos:

        
            	buque de carga combinada

            	buque de carga general

            	buque transbordador

            	buque roll-on/roll-off

        

    

    
        Código: 15. MMA

        Fuente: «Marina Mercante Argentina». (13 de julio de 2013). [Mensaje de blog]. http://maquinistasnavalesargentina.blogspot.com.ar/2013/07/buques-areneros-carga-y-descarga_13.html

        Términos:

        
            	buque arenero

        

    

    
        Código: 16. CIAB

        Fuente: InfoLeg. Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques. (1969). http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/217237/norma.htm

        Términos:

        
            	certificado internacional de arqueo

        

    

    
        Código: 17. ITB

        Fuente: ITB Canarias. Inspección Técnica de Embarcaciones de Recreo (29 de abril de 2017). Definición de embarcación de recreo y buque de recreo. Recuperado de https://www.itbcanarias.com/2017/04/29/definiciones-de-embarcacion-de-recreo-y-de-buque-de-recreo/

        Términos:

        
            	buque de recreo

        

    

    
        Código: 18. IAM_MF

        Fuente: Ministerio de Fomento. Dirección General de la Marina Mercante. Comisión Permanente de Investigación de Siniestros Marítimos. (22 de enero de 2008). Informe de Accidente Marítimo. Recuperado de https://www.transportes.gob.es/recursos_mfom/superfastgaliciaazanap22ene2008.pdf

        Términos:

        
            	remolcador de servicios portuarios

        

    





				Fuente de las definiciones, de los contextos y de las remisiones

				Por razones de extensión, los títulos de los textos consultados para extraer o elaborar las definiciones y para obtener los contextos de uso y las remisiones fueron codificados empleando siglas o acrónimos, cuyo objetivo es facilitar la búsqueda y referenciación por parte del usuario del glosario.

				En la tabla 2, se detallan las fuentes bibliográficas consultadas para estos campos del glosario y se incluye la siguiente información (ordenada alfabéticamente según el código y, en el caso de la fecha, siempre que haya sido posible recuperarla):

				—	Código asignado.

			

		

		
			
				
					CÓD.

				

				
					TÉRMINOS

				

				
					9. IM

				

				
					García Soutullo, R. (s. f.). «Construcción naval. Nomenclatura». [Mensaje de blog]. Recuperado de https://ingenieromarino.com/construccion-navalnomenclatura/

				

				
					manga de flotación

				

				
					manga de trazado

				

				
					manga fuera forros

				

				
					manga máxima

				

				
					10. WIM

				

				
					Webinfomil. Actualidad Seguridad y Defensa. (2012). «Nuevos buques de desembarco anfibio para la Armada Nacional». Recuperado de http://www.webinfomil.com/2013/03/nuevos-buques-de-desembarco-anfibio.html

				

				
					buque de desembarco

				

			

		

		
			
				
					11. VDB

				

				
					Oliveira, J. A. (28 de octubre de 2013). «Buques de investigación científica» [Mensaje de blog]. Recuperado de https://vadebarcos.net/category/buques-de-investigacion/

				

				
					buque científico

				

				
					buque hidrográfico

				

				
					buque ocea-nográfico

				

				
					buque polar

				

				
					buque sísmico

				

				
					buque rompehielos

				

				
					Oliveira, J. A. (28 de octubre de 2013). «Buques de investigación científica». [Mensaje de blog]. Recuperado de https://vadebarcos.net/category/buques-de-guerra/

				

				
					crucero
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				—	Datos del documento:

					• En papel: autor, año de publicación, título, datos editoriales.

					• Electrónico: autor, año de aparición en la web, título, enlace a la página web.

				—	Término.

				—	Campo al que sirven de fuente (definición, contexto o remisión).

					• FD: fuente de la definición.

					• FC: fuente del contexto.

					• FR: fuente de la remisión.

				Nota1: Algunas definiciones están basadas en las fuentes consultadas, pero por no ajustarse a los requisitos de una definición terminológica, fueron adaptadas por la terminóloga y el especialista. En los casos en que la adaptación no haya superado el cincuenta por ciento de la definición hallada, se añade la expresión «adapt.» al lado de la sigla de la fuente en el campo de Terminus. En los casos en que la adaptación realizada haya superado dicho porcentaje, se asignará su autoría a la terminóloga (SF). Del mismo modo, cuando la definición, el contexto o las remisiones hayan sido traducidos por la terminóloga/traductora, se añade la expresión «trad.».

				Nota2: En algunos casos, ciertas variantes de la categoría «abreviatura» constituyen formas acortadas de uso mucho más frecuente en el ámbito de la navegación que el sintagma completo, proceso que obedece a razones de economía lingüística. Ejemplo: petrolero en lugar de buque petrolero.




				Tabla 2. - Fuente de las definiciones, de los contextos y de las remisiones

				
					CÓD.

				

				
					FUENTE

				

				
					TÉRMINO

				

				
					CAMPO

				

				
					ACP

				

				
					Autoridades del Canal de Panamá. (1.º abril de 2009). Norma de Seguridad Marítima para la Estabilidad del Equipo Flotante de la Autoridad del Canal de Panamá. Recuperado de https://micanaldepanama.com/wp-content/uploads/2012/01/314.pdf

				

				
					desplazamiento en lastre

				

				
					FC

				

				
					AIP

				

				
					Agencia de Información Paraguaya. (29 de marzo de 2016). «Alto Paraguay solicita apoyo a Petropar para luchar contra la inundación». Recuperado dehttps://www.ip.gov.py/ip/gobernacion-de-alto-paraguay-solicita-apoyo-a-petropar-para-luchar-contra-inundacion/

				

				
					draga

				

				
					FR

				

				
					ANC

				

				
					Fuerzas Militares de Colombia. Armada Nacional. (2014). Doctrina de Material Naval: Tomo II. Clasificación (1.ª ed.). Bogotá. Recuperado de https://www.armada.mil.co/sites/default/files/doctrina_de_material_naval_tomo_ii.pdf

				

				
					buque militar unidad auxiliar

				

				
					FD

				

				
					APRe

				

				
					Porrúa Lara, M. (2009). Anteproyecto de remolcador de altura de 35 T.P.F. (Trabajo de fin de carrera de Ingeniería Técnica Naval). Universidad de Cádiz, Cádiz. Recuperado de http://rodin.uca.es/xmlui/bitstream/handle/10498/7247/ b34403851.pdf?sequence=7

				

				
					armador maniobrabilidad cuaderna

				

				
					FC

				

				
					remolcador de servicios portuarios

				

				
					FD

				

				
					puente de navegación

				

				
					FR

				

				
					ARA

				

				
					Estado Mayor General de la Armada. (2006). Poder Naval, Flota de Mar, Unidades. Recuperado de http://www.ara.mil.ar/pag.asp?idItem=296

				

				
					buque hidrográfico

				

				
					FR

				



			

		




    Tabla 2. Fuente de las definiciones, de los contextos y de las remisiones


    
        Código: ACP

        Fuente: Autoridades del Canal de Panamá. (1 de abril de 2009). Norma de Seguridad Marítima para la Estabilidad del Equipo Flotante de la Autoridad del Canal de Panamá. Recuperado de https://micanaldepanama.com/wp-content/uploads/2012/01/314.pdf

        Término: desplazamiento en lastre

        Campo: FC

    

    
        Código: AIP

        Fuente: Agencia de Información Paraguaya. (29 de marzo de 2016). «Alto Paraguay solicita apoyo a Petropar para luchar contra la inundación». Recuperado de https://www.ip.gov.py/ip/gobernacion-de-alto-paraguay-solicita-apoyo-a-petropar-para-luchar-contra-inundacion/

        Término: draga

        Campo: FR

    

    
        Código: ANC

        Fuente: Fuerzas Militares de Colombia. Armada Nacional. (2014). Doctrina de Material Naval: Tomo II. Clasificación (primera edición). Bogotá. Recuperado de https://www.armada.mil.co/sites/default/files/doctrina_de_material_naval_tomo_ii.pdf

        Término: buque militar unidad auxiliar

        Campo: FD

    

    
        Código: APRe

        Fuente: Porrúa Lara, M. (2009). Anteproyecto de remolcador de altura de 35 T.P.F. (Trabajo de fin de carrera de Ingeniería Técnica Naval). Universidad de Cádiz, Cádiz. Recuperado de http://rodin.uca.es/xmlui/bitstream/handle/10498/7247/b34403851.pdf?sequence=7

        Términos:

        
            	armador

            	maniobrabilidad

            	cuaderna

            	remolcador de servicios portuarios

            	puente de navegación

        

        Campo: FC, FD y FR

    

    
        Código: ARA

        Fuente: Estado Mayor General de la Armada. (2006). Poder Naval, Flota de Mar, Unidades. Recuperado de http://www.ara.mil.ar/pag.asp?idItem=296

        Término: buque hidrográfico

        Campo: FR
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					CÓD.

				

				
					FUENTE

				

				
					TÉRMINO

				

				
					CAMPO

				

				
					ASAMar

				

				
					Asamar (Asociación de Agentes Marítimos del Paraguay). (16 de febrero de 2016). «La flota mercante más grande de la hidrovía está bajo dominio paraguayo». Recuperado de http://www.asamar.org.py/es/la-flota-mercante-mas-grande-de-la-hidrovia-esta-bajo-dominio-paraguayo-n203

				

				
					remolcador de empuje

				

				
					FC

				

				
					BLO

				

				
					Jamart, S. (2009). «Naviera». [Mensaje de blog]. Blogística. Recuperado de http://blogistica.es/glosario/n/naviera/

				

				
					compañía naviera

				

				
					FR

				

				
					BSNY

				

				
					BSNYachtsSL. (s. f.). «Cómo calcular los metros cuadrados de obra viva de nuestra embarcación». Recuperado de http://bsnbarcelona.com/pdf/como-calcular-los-metros-cuadrados-de-nuestra-embarcacion.pdf

				

				
					eslora de flotación

				

				
					FC

				

				
					BWR

				

				
					Barcelona World Race. (s. f.). «Los timones». Recuperado de http://www.barcelonaworldrace.org/es/educacion/programa-educativo/explora/navegacion/el-imoca-60/apendices/los-timones

				

				
					pala del timón

				

				
					FC

				

				
					CIAB

				

				
					InfoLeg. Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques. (1969). http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/217237/norma.htm

				

				
					certificado internacional de arqueo

					cubierta superior

				

				
					FC/FD

				

				
					CIEMF

				

				
					Centro de Investigación y Entrenamiento Marítimo y Fluvial (CIEMF). (2015). «Simulador de navegación y maniobras. Simulador SIVCE/ECDIS». Recuperado de http://ciemf.com.ar/simuladores/

				

				
					puente de navegación

				

				
					FC

				

				
					CIS

				

				
					Organización Marítima Internacional. Código Internacional de Estabilidad sin Avería, 2008 (Código IS 2008). (2009). Recuperado de

					https://www.boe.es/boe/dias/2011/03/23/pdfs/BOE-A-2011-5295.pdf

				

				
					desplazamiento en rosca

					puntal

					buque para fines especiales

					buque pesquero buque de pasaje borda

					bita cornamusa quilla

					superestructura

				

				
					FC

				

				
					DdN

				

				
					Diario de Náutica (11 de abril de 2014). «El asiento, un concepto básico que todo patrón debe conocer». Recu-perado de http://www.diariodenautica.com/el-asiento-un-concepto-basico-que-todo-patron-debe-conocer

					(29 de noviembre de 2017). «La Armada Española instala el primer sistema de comunicaciones vía satélite en un buque militar». Recuperado	de http://www.diariodenautica.com/la-armada-espanola-instala-el-primer-sistema-de-comunicaciones-via-satelite-en-un-buque-militar

					(26 de septiembre de 2017). «El trabajo a bordo de los buques sísmicos, una visión generalizada de una tripulación especializada». Recuperado de http://www.diariodenautica.com/el-trabajo-a-bordo-de-los-buques-sismicos-una-vision-general-de-una-tripulacion-especializada

				

				
					asiento

					buque hidrográfico

					buque militar buque sísmico

				

				
					FC

				

				
					asiento apopante 

					asiento aproante

				

				
					FR

				

				
					(26 de noviembre de 2017). «Diez tipos de cubiertas». Recuperado de http://www.diariodenautica.com/reportaje.-diez-tipos-de-cubiertas-a-bordo-de-un-buque-que-a-todos-resulta-util-conocer

				

				
					cubierta inferior

				

				
					FC/FD

				

			

		






    Tabla 2. Fuente de las definiciones, de los contextos y de las remisiones (Continuación)


    
        Código: ASAMar

        Fuente: Asamar (Asociación de Agentes Marítimos del Paraguay). (16 de febrero de 2016). «La flota mercante más grande de la hidrovía está bajo dominio paraguayo». Recuperado de http://www.asamar.org.py/es/la-flota-mercante-mas-grande-de-la-hidrovia-esta-bajo-dominio-paraguayo-n203

        Término: remolcador de empuje

        Campo: FC

    

    
        Código: BLO

        Fuente: Jamart, S. (2009). «Naviera». [Mensaje de blog]. Blogística. Recuperado de http://blogistica.es/glosario/n/naviera/

        Término: compañía naviera

        Campo: FR

    

    
        Código: BSNY

        Fuente: BSNYachtsSL. (sin fecha). «Cómo calcular los metros cuadrados de obra viva de nuestra embarcación». Recuperado de http://bsnbarcelona.com/pdf/como-calcular-los-metros-cuadrados-de-nuestra-embarcacion.pdf

        Término: eslora de flotación

        Campo: FC

    

    
        Código: BWR

        Fuente: Barcelona World Race. (sin fecha). «Los timones». Recuperado de http://www.barcelonaworldrace.org/es/educacion/programa-educativo/explora/navegacion/el-imoca-60/apendices/los-timones

        Término: pala del timón

        Campo: FC

    

    
        Código: CIAB

        Fuente: InfoLeg. Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques. (1969). http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/217237/norma.htm

        Términos:

        
            	certificado internacional de arqueo

            	cubierta superior

        

        Campo: FC y FD

    

    
        Código: CIEMF

        Fuente: Centro de Investigación y Entrenamiento Marítimo y Fluvial (CIEMF). (2015). «Simulador de navegación y maniobras. Simulador SIVCE/ECDIS». Recuperado de http://ciemf.com.ar/simuladores/

        Término: puente de navegación

        Campo: FC

    

    
        Código: CIS

        Fuente: Organización Marítima Internacional. Código Internacional de Estabilidad sin Avería, 2008 (Código IS 2008). (2009). Recuperado de https://www.boe.es/boe/dias/2011/03/23/pdfs/BOE-A-2011-5295.pdf

        Términos:

        
            	desplazamiento en rosca

            	puntal

            	buque para fines especiales

            	buque pesquero

            	buque de pasaje

            	borda

            	bita

            	cornamusa

            	quilla

            	superestructura

        

        Campo: FC

    

    
        Código: DdN

        Fuente: Diario de Náutica (11 de abril de 2014). «El asiento, un concepto básico que todo patrón debe conocer». Recuperado de http://www.diariodenautica.com/el-asiento-un-concepto-basico-que-todo-patron-debe-conocer. Otras fuentes del mismo medio: (29 de noviembre de 2017) «La Armada Española instala el primer sistema de comunicaciones vía satélite en un buque militar»; (26 de septiembre de 2017) «El trabajo a bordo de los buques sísmicos, una visión generalizada de una tripulación especializada»; (26 de noviembre de 2017) «Diez tipos de cubiertas».

        Términos:

        
            	asiento

            	buque hidrográfico

            	buque militar

            	buque sísmico

            	asiento apopante

            	asiento aproante

            	cubierta inferior

        

        Campo: FC, FD y FR
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					CÓD.

				

				
					FUENTE

				

				
					TÉRMINO

				

				
					CAMPO

				

				
					DDS

				

				
					Diario de Sevilla (6 de mayo de 2008). «Astilleros pone la quilla del primer barco gestionado por la nueva compañía». Recuperado de

					http://www.diariodesevilla.es/sevilla/Astilleros-quilla-primer-gestionado-compania_0_147285821.html

				

				
					manga de trazado

				

				
					FC

				

				
					DEF

				

				
					Defensa.com. (14 de marzo de 2017). «Necesidades y presupuestos de la Armada Argentina». Recuperado de http://www.defensa.com/especial-modernizacion-defensa-argentina/necesidades-presupuestos-armada-argentina

				

				
					unidad de combate fragata

				

				
					FC

				

				
					DEI

				

				
					Real Academia de Ingeniería. (s. f.). Diccionario Español de Ingeniería. Recuperado de http://diccionario.raing.es/

				

				
					chimenea

					cuarto de derrota eslora de flotación

				

				
					FD

				

				
					DiJ

				

				
					Diccionario jurídico. (s. f.). Recuperado de http://www.diccionariojuridico.mx/?pag=vertermino&id=539

				

				
					agente marítimo

				

				
					FR

				

				
					DIMAR

				

				
					Ministerio de Defensa Nacional. Dirección General Marítima. Autoridad Marítima Colombiana. (22 de mayo de 2017). «Tipos de navegación». Recuperado de https://www.dimar.mil.co/content/tipos-de-navegacion-y-aguas-protegidas

				

				
					navegación oceánica

				

				
					FR

				

				
					arqueo neto

				

				
					FC

				

				
					DLE

				

				
					Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española (23.ª ed.). Buenos Aires: Espasa. Grupo Planeta SA.

				

				
					buque transbordador embarcación estanqueidad

					compartimiento

					francobordo

				

				
					FR

				

				
					DLN

				

				
					Mira, C. (24 de noviembre de 1988). «Hacia una bandera de conveniencia». La Nación. Recuperado de https://www.lanacion.com.ar/217551-hacia-una-bandera-de-conveniencia

				

				
					bandera de conveniencia bodega

					buque frigorífico compañía naviera eslora máxima

				

				
					FC

				

				
					Ferreyra, R. (12 de enero de 2016). «El dilema del tamaño». La Nación. Recuperado de https://www.lanacion.com.ar/1860607-el-dilema-del-tamano

				

				
					DMV

				

				
					Rodríguez Gómez, A. (13 de mayo de 2017). «¿Qué es la navegabilidad del buque?» Derecho Marítimo Venezolano [Mensaje de blog]. Recuperado de https://derechomaritimovenezolano.wordpress.com/2017/05/13/que-es-la-navegabilidad-del-buque/

				

				
					navegabilidad

				

				
					FD

				

				
					DOUE

				

				
					Diario Oficial de la Unión Europea. (5 de noviembre de 2016). Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1928 de la Comisión.

					Recuperado de https://www.boe.es/doue/2016/299/L00022-00025.pdf

				

				
					buque de carga combinada

				

				
					FC

				

				
					DyD

				

				
					Desarrollo y Defensa. (21 de mayo de 2009). «Los diez buques de asalto anfibio más poderosos». [Mensaje de blog]. Recuperado de http://desarrolloydefensa.blogspot.com.ar/2009/05/que-es-actualmente-una-corbeta.html

				

				
					corbeta

				

				
					FD

				

				
					Desarrollo y Defensa. (14 de abril de 2015). «¿Qué es actualmente una corbeta?» [Mensaje de blog]. Recuperado de http://desarrolloydefensa.blogspot.com.ar/2015/04/los-diez-buques-de-asalto-anfibio-mas.html

				

				
					buque de desembarco

				

				
					FR

				

			

		







    Tabla 2. Fuente de las definiciones, de los contextos y de las remisiones (Continuación)


    
        Código: DDS

        Fuente: Diario de Sevilla (6 de mayo de 2008). «Astilleros pone la quilla del primer barco gestionado por la nueva compañía». Recuperado de http://www.diariodesevilla.es/sevilla/Astilleros-quilla-primer-gestionado-compania_0_147285821.html

        Término: manga de trazado

        Campo: FC

    

    
        Código: DEF

        Fuente: Defensa.com. (14 de marzo de 2017). «Necesidades y presupuestos de la Armada Argentina». Recuperado de http://www.defensa.com/especial-modernizacion-defensa-argentina/necesidades-presupuestos-armada-argentina

        Términos: unidad de combate, fragata

        Campo: FC

    

    
        Código: DEI

        Fuente: Real Academia de Ingeniería. (sin fecha). Diccionario Español de Ingeniería. Recuperado de http://diccionario.raing.es/

        Términos: chimenea, cuarto de derrota, eslora de flotación

        Campo: FD

    

    
        Código: DiJ

        Fuente: Diccionario jurídico. (sin fecha). Recuperado de http://www.diccionariojuridico.mx/?pag=vertermino&id=539

        Término: agente marítimo

        Campo: FR

    

    
        Código: DIMAR

        Fuente: Ministerio de Defensa Nacional. Dirección General Marítima. Autoridad Marítima Colombiana. (22 de mayo de 2017). «Tipos de navegación». Recuperado de https://www.dimar.mil.co/content/tipos-de-navegacion-y-aguas-protegidas

        Términos: navegación oceánica (FR), arqueo neto (FC)

        Campo: FR y FC

    

    
        Código: DLE

        Fuente: Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española (vigésima tercera edición). Buenos Aires: Espasa. Grupo Planeta SA.

        Términos: buque transbordador, embarcación, estanqueidad, compartimiento, francobordo

        Campo: FR

    

    
        Código: DLN

        Fuente: Mira, C. (24 de noviembre de 1988). «Hacia una bandera de conveniencia». La Nación. Recuperado de https://www.lanacion.com.ar/217551-hacia-una-bandera-de-conveniencia. Ferreyra, R. (12 de enero de 2016). «El dilema del tamaño». La Nación. Recuperado de https://www.lanacion.com.ar/1860607-el-dilema-del-tamano

        Términos: bandera de conveniencia, bodega, buque frigorífico, compañía naviera, eslora máxima

        Campo: FC

    

    
        Código: DMV

        Fuente: Rodríguez Gómez, A. (13 de mayo de 2017). «¿Qué es la navegabilidad del buque?» Derecho Marítimo Venezolano [Mensaje de blog]. Recuperado de https://derechomaritimovenezolano.wordpress.com/2017/05/13/que-es-la-navegabilidad-del-buque/

        Término: navegabilidad

        Campo: FD

    

    
        Código: DOUE

        Fuente: Diario Oficial de la Unión Europea. (5 de noviembre de 2016). Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1928 de la Comisión. Recuperado de https://www.boe.es/doue/2016/299/L00022-00025.pdf

        Término: buque de carga combinada

        Campo: FC

    

    
        Código: DyD

        Fuente: Desarrollo y Defensa. (21 de mayo de 2009). «Los diez buques de asalto anfibio más poderosos». [Mensaje de blog]. Recuperado de http://desarrolloydefensa.blogspot.com.ar/2009/05/que-es-actualmente-una-corbeta.html. También: (14 de abril de 2015).

        Términos: corbeta (FD), buque de desembarco (FR)

        Campo: FD y FR
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